270            Ausgleichsvorgange in quasistatioaaren Stromkreisen.
Beispiele.
»     a) Entladung eines Kondensators.
Der auf die Spannung Pc geladene Kondensator wird z. Z. t ~ 0 iiber den Widerstand R und die Induktivitat L geschlossen und entladet sich. Wir baben also folgende Grenzbedingungen:
und die Anfangswerte
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1. Fiir die aperiodieche Entladung wird nach Gl. 348, mit 355
fiir l = 0
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und nach Gl. 349
i        5        5 Fig. 199 a.
Hiermit erhalt man
?      5 Fig. 199 b.
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_jR_JZ»_ 4~fl*.    .    (357)leich der Resonanzfrequenz cy0 fur den atationaron Woohselatroni (a. S. 24). Die Konstanten A und 6 «ind axis don Anfangsbedingungen zu ermitteln. Da in der Gl 354 a
